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Bulletin No. 973 (since 15t" March 2020) 

¥@) Positive Today: 07 #4 Recovered Today: 05 

42 Death Today: 00 4% Active Cases: 54 

St’ Sample Positivity Today: 1.46% R%_ Recovery Percentage: 96.00% 
1. Total cumulative Positive COVID-19 detected since 01.01.2022: 104190 
2. Total Number (%) of COVID-19 Patients Treated/ Cured since 01.01.2022: 100021 (96.00%) 


3. Total Number (%) of COVID-19 patients migrated out of state since 01.01.2022: 3782 (3.63%) 


4. Total Number (%) of COVID-19 Deaths since 01.01.2022: 333 (0.32%) 
5. Number of samples found negative for COVID-19 today: 474 
6. Total number of samples sent for COVID-19 testing today: 612 
7. Total number of cumulative samples found negative since 01.01.2022: 1536241 
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Detailed Status of Sample Tested 


: Negative es Positive 
Negative ; Positive j 
x Cumulative 5 Cumulative 
in last 24 4 in last 24 : 
hours Se hours ee 
01.01.2022 01.01.2022 


Harkivar 150 | 87 | aon [Pore | saosse 
Details of Districts having Positive COVID-19 Cases 
Almora 4907 4468 5 4 430 
Bageshwar 2161 2056 0 0) 105 
Chamoli 3368 3234 0 3 131 
Champawat 1993 1964 0 2 27 
Dehradun 38920 38213 28 210 469 
Haridwar 14076 13789 10 32 245 
Nainital 13476 13381 7 33 55 
Pauri Garhwal 5595 4537 0 21 1037 
Pithoragarh 2755 2596 1 4 154 
Rudraprayag 3060 2917 0 2 141 
Tehri Garhwal 2624 2160 1 8 455 
U.S. Nagar 9332 8978 1 8 345 
Uttarkashi 1923 1728 1 6 188 
Total 104190 100021 54 333 3782 
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COVID-19 Vaccination 
10th October 2022 
* Sessions Held Today: 537 
* Number of Beneficiaries Vaccinated Today: 4300 
* Total Number of Beneficiaries Partially Vaccinated: 9110411 
* Total Number of Beneficiaries Fully Vaccinated: 8705730 
*% = Total Number of Beneficiaries Given Precaution Dose: 2091925 
Details of Beneficiaries Vaccinated in Uttarakhand 
an ‘ Last 24 hrs 
Citizens Health Care Worker Front Line Worker coverage 
Cumulative 
ee 12-14 12-14 15-17 15-17 s e e e Precaution 1st 
ise ue vrs | years tst | | years | ‘etdose | and Dose | _ Dose es base nes res ean ta alga 
Ist Big oe are loss Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage Poveisce ead Bere 
Dose Dose Coverage | Coverage Dose 
Almora 20964 | 15342 | 29445 | 24398 | 384960 | 359526 | 6025 6035 9961 9769 94238 5 66 
Bageshwar 10506 | 9064 | 14153 | 13349 | 186469 | 173431 | 2515 2522 2323 2403 61232 0 0 
Chamoli 15250 | 15189 | 19751 19736 | 275409 | 273052 | 3988 4025 6494 6641 114818 0 
Champawat | 11016 | 9430 | 13562 | 13201 | 185650 | 175619 | 2257 2324 7594 7602 47117 1 19 
Dehradun 73841 | 53400 | 104551 | 84775 | 1585507 | 1498987 | 37251 | 36760 | 30677 | 31359 | 428594 | 173 495 
Haridwar 76554 | 43470 | 84230 | 55233 | 1524932 | 1474707 | 17797 | 17678 | 48487 | 48512 | 355065 | 256 489 
Nainital 43237 | 37747 | 53712 | 48910 | 760859 | 746269 | 14196 | 14018 | 20121 | 20257 | 204685 | 407 183 
Pauri 22869 | 17932 | 32765 | 31138 | 456669 | 440282 | 7927 7954 7109 7209 140821 3 114 
Pithoragarh | 16613 | 12854 | 23858 | 21209 | 329139 | 320918 | 4097 A115 8325 8427 73720 10 9 
Rudraprayag | 9206 | 7369 12653 | 11249 | 174907 | 161503 | 2466 2458 2692 2715 58459 0 19 
Tehri 23880 | 22437 | 31380 | 30787 | 402449 | 372227 | 6254 6320 4932 5059 137053 | 31 267 
US Nagar 63166 | 54686 | 93842 | 91432 | 1363485 | 1397557 | 12509 | 12640 | 34817 | 34115 | 261434 | 125 386 
Uttarkashi 13648 | 11482 | 18332 | 17038 | 237711 | 229269 | 3463 3490 5004 5119 114689 | 52 1190 


Total 


400750 | 310402 | 532234 | 462455 | 7868146 | 7623347 | 120745 | 120339 


188536 | 189187 | 2091925 | 1063 3237 
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DETAILED STUDY OF COVID-19 STATUS SINCE 15.03.2020 
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S*’Y Sample Positivity: 4.42% 
RX CFR (%Death): 1.73% 


R% Recovery Percentage: 96.03 % 
44 Migrated Cases: 2.23% 


lls Total cumulative Positive COVID-19 detected: 448975 
2. Total Number of COVID-19 Patients Treated/ Cured: 431171 
35 Total Number of COVID-19 patients migrated out of state: 9999 
4. Total Number of COVID-19 Deaths: 7751 
2, Total number of cumulative samples found negative: 9711994 
6. Total number of cumulative samples tested: 10160969 


Districts wise Status of COVID-19 


Treated/ 


Cured till Cumulative 


District Cumulative Negative Positive 


Cumulative 


samples Tested 


Cumulative 


Cumulative 


Date 


Deaths 


Migrated/others 


Almora 327147 309999 17148 15892 200 1051 
Bageshwar 261564 253636 7928 7737 61 130 
Chamoli 360308 344688 15620 15217 65 338 
Champawat 341071 331399 9672 9401 =5) 216 
Dehradun 2495060 2343408 151652 146815 SB) 1072 
Haridwar 2606580 2540919 65661 62952 1056 1643 
Nainital 737453 684635 52818 51634 980 197 
Pauri Garhwal 543831 520494 23337 21257 336 1744 
Pithoragarh 289853 276807 13046 12597 186 262 
Rudraprayag 244495 232629 11866 11457 108 301 
Tehri Garhwal 375219 356755 18464 16991 118 1354 
U.S. Nagar 1172680 1125402 47278 45350 769 1158 
Uttarkashi 405708 391223 14485 13871 80 333) 

Total 10160969 9711994 448975 431171 7751 9999 


